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418. Τροαοκοίητη και συμπλήρωση διατάξεων του Π. 

Δ/τος 812/76 «περί κυρώσεως του Οργανικού της 
Σχολής Αξιωματικών Αΐϊ&λφών Νοσοκόμων)) (ΦΕΚ 
392/76 τ. Α'). ··.1 

419. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων τον Β. 

Δ/τος 46/73 «περί κνρώσεως τον Οργανισμού της 
Στρατιωτικής Σχολής αξιωματικών Σωμάτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 13/1973).·· 2 

420. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες 

ΟίοκΦομιές. ... · ..3 

ΑΠΟΦΑΖΕΙΧ 

Ίδρυση και λειτουργία από την Ελληνογαλλική Τράπεζα 
Διεθνούς (Εμπορίου και Ναυτιλίας υποκαταστήματός 
της στη Θεσσαλονίκη.4 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
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Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 812/ 
76 «περί κυρώσεως του Οργανισμού της Σχολής Αξιω¬ 
ματικών Αδελφών Νοσοκόμων» (ΦΕΚ 292/76 τ.Α'). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
Ν.1407/1983 «Χρόνος γάμου και άδεια εγκυμοσύνης-το¬ 
κετού για τις εθελόντριες και έφεδρες αξιωματικούς και 
υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΦΕΚ Α' 185/1983). 

β) Την με αριθμό 561/1987 γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας, με πρόταση του Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης και Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασί¬ 
ζουμε : 

Άρθρο 1. 

Το άρθρο 57 του ΠΔ 812/76 (ΦΕΚ Α' 292/1976) αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 57 

Ονομαστική Κατανομή των Αποφοίτων στους Κλάδους 
των Ενόπλων Δυνάμεων. 


1. Η ονομαστική κατανομή των αποφοίτων γίνεται με 
βάση το επιλογικό μέτρο τετράδων ή πεντάδων ή εξάδων 
από Επιτροπή που προβαίνει στην κλήρωση του επιλογικού 
μέτρου και με κριτήριο την επιθυμία τηρουμένης της σειράς 
αρχαιότητας, κατ' ανάλογη εφαρμογή της με αριθμό Φ. 
331.71/25/580944/68/ ΓΕΘ Α/ΓΕΣ/3ο/Ε Γ/ VII απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 99/1968 τ.Β'). 

2. II Επιτροπή είναι εξαμελής και αποτελείται από τη 
Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων 
ως Πρόεδρο τη Διευθύντρια Σπουδών της Σχολής, τρεις 
ανώτερους αξιωματικούς νοσοκόμες, μια από κάθε Κλάδο 
των Ενόπλων Δυνάμεων που προτείνονται από τα αντίστοιχα 
Γενικά Επιτελεία και ένα ανώτερο αξιωματικό εκπρόσωπο 
του ΓΕΕΘΑ, ως μέλη. Ως Γραμματέας χρησιμοποιείται 
κατώτερος αξιωματικός αδελφή νοσοκόμος από αυτές που 
υπηρετούν στη Σχολή αξιωματικούν Αδελφών Νοσοκόμων. 
Η Επιτροπή συγκροτείται από το ΓΕΕΘΑ ύστερα από 
αναφορά της Σχολής. 

3. Η Επιτροπή καταρτίζει ξεχωριστούς Πίνακες, ένα για 
κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων τους οποίους υποβάλ¬ 
λει στα Γενικά Επιτελεία για την κατάταξή τους και ονο¬ 
μασία τους στο βαθμό της Δοκίμου αξιωματικού (Ανθυ- 
πασπιστή). 

4. Είναι δυνατή η αμοιβαία αλλαγή Κλάδου μεταξύ των 
μαθητριών. Η αλλαγή γίνεται από την Επιτροπή της Παρα¬ 
γράφου 2 του άρθρου αυτού, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση 
που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενος στην Επιτροπή, αμέσως 
κατά την κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθ¬ 
μητική αντιστοιχία των αιτήσεων οι μαθήτριες του Κλάδου 
που θα κατανεμηθούν σε άλλον ορίζονται κατά προτεραιό¬ 
τητα με βάση τη σειρά αρχαιότητας». 

Άρθρο 2. 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευ¬ 
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο¬ 
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 

ΠΛΝΝΗΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟϊ 
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Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέρ¬ 
γειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε : 


Τροποποίηση κι συμπλήρωση διατάξεων του Β. Δ/τος 
46/73 «Περί Κυρώσεως του Οργανισμού της Στρατιω¬ 
τικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΦΕΚ ΑΊ3/1973). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του 
ν.δ. 562/1970 «Περί Στρατιωτικής Σχολής αξιωματικών 
Σωμάτων» (ΦΕΚ ΑΊ27/1970). 

β) Την με αριθμό 562/1987 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης και Υπουργού Εθνικής Άμυνας, απο¬ 
φασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Στο παράρτημα «Δ» του Β. Δ/τος 46/1973 και μετά 
την παράγραφο 16 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής : 

«17. Είναι δυνατή η αμοιβαία αλλαγή Κλάδου μεταξύ 
των μαθητών. Η αλλαγή γίνεται από την Επιτροπή Κα¬ 
τανομής των μαθητών ύστερα από υπεύθυνη δήλωση που 
υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αμέσως μετά την κλήρωση. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμητική αντιστοιχία 
των αιτήσεων οι μαθητές του Κλάδου που θα κατανεμη- 
θούν σε άλλον ορίζονται κατά προτεραιότητα με βάση 
τη σειρά αρχαιότητας». 

2. Οι παράγραφοι 17 και 18 του ίδιου παραρτήματος 
αναριθμούνται σε 18 και 19 αντίστοιχα. 


Άρθρο 2. 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο¬ 
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1987 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗΧ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΧ 
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Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες 
οικοδομές. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

( 1· Τις διατάξεις του από 17.7.1923 ν. δ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κλπ.», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκα' 
και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9,52,53 κα 
55. 

2- Τις διατάξεις του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985; 
«περί τροποποίησης και συμπλήρωσές πολεοδομικών δια¬ 
τάξεων κλπ.» και ειδικότερα το άρθρο 6 παο. 1 και 'λ 
αυτού. 1 

3. Το π.δ. της 3.9.1983 (Φ.Ε.Κ. 394/Δ/8.9.1983) όποκ 
ισχύει «περί του τρόπου έκδοσής οικοδομικών αδειών κα· 
ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα και ειδικά τα άρθρα 23 και 24». 

ο. Γην υπ 534/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 


Άρθρο 1. 

Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι υπο¬ 
χρεωτική για κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται στο λεκα¬ 
νοπέδιο Αττικής και μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων 
και Κοινοτήτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 
και προορίζεται για χρήση κατοικίας, προσωρινής διαμονής, 
συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας, γραφείων, εμπορική και επαγγελματική χρήση 
οποιασδήποτε μορφής και για στέγαση Δημοσίων Υπηρε¬ 
σιών. ;*·' ' 

ΠΙΝΑΚΑΣ 


Πρώτος Τομέας : 

Δήμος Αθηναίων 
Δεύτερος Τομέας : 

Δήμος Αγίας Παρασκευής 
Δήμος Αμαρουσίου 
Δήμος Γλυφάδας 
Δήμος Κηφισιάς 
Δήμος Χαλανδρίου 
Δήμος Χολαργού 
Κοινότητα Βούλας 
Κοινότητα Βουλιαγμένης 
Κοινότητα Βριλησσίων 
Κοινότητα Εκάλης 
Κοινότητα Νέας Ερυθραίας 
Κοινότητα Νέας Πεντέλης 
Κοινότητα Νέου Ψυχικού 
Κοινότητα Παπάγου 
Κοινότητα Πεντέλης 
Κοινότητα Ψυχικού 
Κοινότητα Φιλοθέης 
Τέταρτος Τομέας : 

Δήμος Ταύρου 
Δήμος Πειραιώς 
Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
Δήμος Δραπετσώνας 
Δήμος Κερατσινίου 
Δήμος Κορυδαλλού 
Δήμος Νίκαιας 
Δήμος Περάματος 


Τρίτος Τομέας : 

Δήμος Αγ. Βαρβάρας 
Δήμος Αγ. Αναργύρων 
Δήμος Αιγάλεω 
Δήμος Γαλατσίου 
Δήμος, Ηρακλείου 
Δήμος Καματερού 
Δήμος Μεταμορφώσεως 
Δήμος Νέας Ιωνίας 
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας 
Δήμος Νέων Λιοσίων 
Δήμος Περιστεριού 
Δήμος Πετρουπόλεως 
Δήμος Χαϊδαρίου 
Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας 


Πέμπτος Τομέας : 

Δήμος Αγ. Δημητρίου 
Δήμος Αλίμου 
Δήμος Αργυρουπόλεως 
Δήμος Βύρωνος 
Δήμος Δάφνης 
Δήμος Ζωγράφου 
Δήμος Ηλιουπόλεως 
Δήμος Καισαριανής 
Δήμος Καλλιθέας 
Δήμος Μοσχάτου 
Δήμος Νέας Σμύρνης 
Δήμος Παλαιού Φαλήρου 
Δήμος Υμηττού 
Κοινότητα Ελληνικού 


Άρθρο 2. 

1. Στην εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων των 
οικοδομών που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή κεντρική 
περιοχή σε αέριο υπολογίζεται για να καλύπτει τις εξής 
ανάγκες της οικοδομής : 

Θέρμανση χώρων, θέρμανση νερού χρήσης, παρασκευή 
φαγητών, επαγγελματική χρήση. 

2. Οι απαιτήσεις σε αέριο καύσιμο για την κάλυψη 
των αναγκών θέρμανσης των χώρων της οικοδομής υπο¬ 
λογίζονται στη μελέτη εγκατάστασης του δικτύου αερίων 
καυσίμων με βάση τις διατάξεις του κανονισμού θερμομό¬ 
νωσης όπως ισχύει και της σχετικής μελέτης θερμομόνωσης 
του κτιρίου που υποβάλλεται για έγκριση στις αρμόδιες 
υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας. 

3. Οι απαιτήσεις σε αέριο καύσιμο για την κάλυψη 
των αναγκών τόσο για τη θέρμανση νερού χρήσης, όσο και 
για τ/)ν παρασκευή φαγητών προσδιορίζονται από τη χρήση 
της οικοδομής. 

4. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης της οικοδομής 
πριν την ολοκλήρωσή και κατασκευή του εσωτερικού 
δικτυου διανομής αερίων καυσίμων, οι απαιτήσεις σε αέριο 
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καύσιμο υπολογίζονται για την οριστική σκοπούμενη χρήση 
εάν απαιτεί μεγαλύτερη παροχή. 

Άρθρο 3. 

1. Στις οικοδομές που εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
π.δ/τος αυτού, επιβάλλεται η σύνταξη πλήρους μελέτης 
εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων. 

2. Η μελέτη περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό των 
δαπανών της εγκατάστασης και υποβάλλεται στην αρμόδια 
αρχή μαζί με τις άλλες μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν για την έκδοση άδειας οικοδο- 
μής. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών που Θα χρησιμο¬ 
ποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και κάθε τεχνική 
λεπτομέρεια για τη σύνταξη της μελέτης καθορίζονται 
από την τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλαδας (ΤΟΤΕΕ)με αριθ. 2471/86, που εγκρίθηκε με την 
απόφαση ΕΗΕ/32/7.6.87 (Φ.Ε.Κ. 366/Β/16.7.87) του Υ¬ 
πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 4. 

Δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης για εγκαταστάσεις 
εσωτερικού δικτύου διανομής αερίων καυσίμων στις οικο¬ 
δομές έχουν, σύμφωνα με το από 16/17.3.1950 Β.Δ. όπως 
τροποποιήθηκε με το από 2411/17.12.53 Β.Δ., όσοι ασκούν 
ελεύθερα το επάγγελμα μηχανολόγου ή μηχανολόγου 
ηλεκτρολόγου, ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή Ναυπηγού, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 6422/34, ή τεχνολόγου 
μηχανικού σύμφωνα με τα Β. Δ/τα 657/1970 και 699/ 
1971. 

Άρθρο 5. 

1. Κατά την κατασκευή της οικοδομής εφαρμόζεται η 
μελέτη εγκατάστασης του δικτύου αερίων καυσίμων, ανε¬ 
ξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης της οικοδο¬ 
μής με το δίκτυο διανομής αερίου. 

2. Κατά την κατασκευή της οικοδομής απαιτείται η 
ενσωμάτωση ολοκλήρου του δικτύου σωληνώσεων με τα 
εξαρτήματά τους, εξαιρουμένων των συσκευών χρήσης 
και μετρητών αερίων καυσίμων, από το σημείο της προ- 
βλεπόμενης θέσης των μετρητών της οικοδομής μέχρι τις 
θέσεις που θα γίνεται χρήση του αερίου όπως προβλέπεται 
στη μελέτη. 

3. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την εφαρμογή της 
μελέτης στα στάδια κατασκευής του κτιρίου σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του π. δ/τος της 3.9.1983 
(Φ.Ε.Κ. 394/Δ/8.9.1983) περί του τρόπου έκδοσης οικο¬ 
δομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδο¬ 
μών. 

Άρθρο 6. 

Προκειμένου να τροφοδοτηθεί η εγκατάσταση με αέριο* 
ο επιβλέπων τις εργασίες εγκατάστασης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του δ/τος αυτού, υποβάλλει 
στη ΔΕΠ ΑΕ, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται 
ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη 
μελέτη και τις προδιαγραφές που ισχύουν. Σε περίπτωση 
σύστασης ειδικού οργανισμού διανομής, η ως άνω υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται στον οργανισμό αυτό. 

Η ΔΕΠ Α.Ε ή ο ειδικός οργανισμός διανομής πριν από την 
τροφοδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης με αέριο, 
ελέγχει την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των 
κατασκευασθέντων δικτύων από πλευράς ασφάλειας και 
θεωρεί τη σχετική υπεύθυνη δήλίοση του επιβλέποντος 
μηχανικού. 

Άρθρο 7. 

1. Για την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου 
σε κτίρια των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος δ/τος, υφιστάμενα πριν την έναρξη εφαρμογής 
του παρόνπας. παρέχεται εφάπαξ επιχορήγηση από τη 
ΔΕΠ ΑΕ ή τον ειδικό οργανισμό διανομής εφόσον πραγμα¬ 


τοποιηθεί η σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο αερίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος δ/τος. 

2. Το ύψος της παρεχόμενης επιχορήγησης ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 70.000 δρχ., ανά καταναλωτή 
με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο¬ 
λογίας. 

Η δαπάνη για την κάλυψη των επιχορηγήσεων βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της ΔΕΠ ΑΕ ή του ειδικού οργανι¬ 
σμού διανομής. 

3. Επιτρέπεται η εκ μέρους των Εμπορικών Τραπεζών, 
της Αγροτικής Τράπεζας και της Εθνικής Κτηματικής 
Τράπεζας Ελλάδας χορήγηση βάσει τραπεζικών κριτηρίων 
δανείου μέχρι ποσού 150.000 δρχ. για την κάλυψη μέρους 
ή του συνόλου της δαπάνης αγοράς συσκευών αερίου και 
υπό τον όρο ότι θα προσκομιστεί εξοφλημένο τιμολόγιο 
αγοράς συσκευών. 

Τα δάνεια αυτά θα έχουν τη διάρκεια και το επιτόκιο 
των βιοτεχνικών δανείων. 

Άρθρο 8. 

1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης δι¬ 
κτύου αερίων καυσίμων οι νέες λυόμενες κατασκευές και 
οι προσθήκες σε οικοδομές που έχουν ανεγερθεί πριν από 
την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού. 

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης δι¬ 
κτύου αερίων καυσίμων οι νέες οικοδομές, των οποίων η 
άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος. 

Άρθρο 9. 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει 3 μήνες μετά 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος 
αυτού. 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ! ΚΟΥΑΟΥΜΠΗΧ ΑΝΑΧΤΑΖΙΟΖ ΠΕΠΟΝΗΧ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

- (4) 

Συνεδρίαση 370/6.10.87 

Ίδρυση και λειτουργία από την Ελληνογαλλική Τράπεζα 
Διεθνούς Εμπορίου και Ναυτιλίας υποκαταστήματός της 
στη Θεσσαλονίκη. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

Αφού έλαβε υπόψη : 

α) Την απόφ. ΝΕ 331/4/27.8.81 με την οποία χορη¬ 
γήθηκε άδεια λειτουργίας της Ελληνογαλλικής Τράπεζας 
και εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η ίδρυση υποκαταστήματός 
της στον Πειραιά. 

β) Το από 23.9.87 έγγραφο της πιο πάνω τράπεζας 
με το οποίο ζητείται να της επιτραπεί να ιδρύσει υποκα¬ 
τάστημα στη Θεσσαλονίκη (αντί στον Πειραιά), 



1930 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Αποφάσισε να τροποποιήσει την απόφ. ΝΕ 331/4/27.8. 
1981 και να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την 
ΕΛΛΗΝΟΓΆΛΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ υποκαταστήματος της 
στη Θεσσαλονίκη αντί στον Πειραιά. 

Η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος 
πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 1988. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λει¬ 
τουργίας του υποκαταστήματος δεν πραγματοποιηθεί μέσα 
στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την 
παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. 

Η Ελληνογαλλική Τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του 


υποκαταστήματος να την αναγγείλει στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (Διευθύνσεις : Νομισματικής Πολιτικής και Τρα¬ 
πεζικών Εργατιών, Γενική; Επιθεώρηση; Τραπεζών, Ε¬ 
λέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) 
και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκα¬ 
τάστασής του. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. ? 

Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ο Πρόεδρος 

Ακριβές αντίγραφο 
Α-2ήνα, 16 Οκτωβρίου 1987 
Ο Γοααιιατέας 
I. ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΚΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


